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D I VN’ALTRO PONTE DI MIA 
inuentione . Cap . X 1 1 1 1 . 

ICERCATO da alcumgcntil'huomini delparer mio circa unPo 
te , ch’esll difegnauano far di pietra ; feci loro la fottopofta in uentione . llfi* 1 " 
me nelluogo,ouefidoueua fared Ponte 5 e largo cento ,e ottantapie'di i~ 
diuideua tutta quefta larghezza in tre uani, e faceua quel di mezo lar°o f e iV an ° 
ta piedi ; e gli altri due , quarantotto l’uno . I pilaftri , che reggeno i uolti' 
ucniuano digrolfezza di dodici piedi j ecolieranogrosfiperla quinta part ' 
del uano di mezo , e per la quarta de’ uani niinori : io alteraua in loro alquanto le mifure ordina 
lie facendoli molto grosli,e che ufciifcro fuori del uiuo della larghezza del Ponte jperche me 
glio poteffero reiiftere all’impeto del fiume , ilq uale e uelocisfimo ; & alle pietre , & a i legnami ' 
che da quello (ono portati all’ingiu . I uolti farebbono ftati di portione di cerchio minore del 
mezo circolo 5 accid che la falita del ponte folfe data facile , e piana . Io faceua il modeno 
de gli archi per la decimafettima parte della luce dell’arco di mezo , e per la quartadecima 
della luce de gli altri due . S’haurcbbe ^uefto ponte potuto ornar connicchi al diritto de’pila- 
llri,econftatue,euilarebbeftatabenealungoifuoi latiuna cornice jilche 11 uedeche fecero 
alcuna uolta anco gli Antichi , come nel ponte di Riinino ordinato da Augufto Cefare , i cui di- 
fegni fono ftati pofti di fopra . 

A, E'lafuperficiedell’acqua. 

B, Eilfondodelflume. 

C, Sono le pietre , che fportano in fuori per Pufo fopradetto. 

D, E la Icala di diece piedi , con laquale e mifurata tutta l’opera. 



